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Fequliibre est trop court poor que les feuilles d'or puissent
s'ecarter. Mais si Ton desseche ensuite la cloche de facon a la
rendre tres mediocrement conductrice, on observe, pendant le
displacement du corps electrise, un ecart des feuilles; lorsque Je
corps electrise resle immobile, Fecart diminue puis disparait :
Pelectricite developpee par influence sur la cloche a eu le temps
de prendre Fetat d'equilibre.

On peut meme electriser une enveloppe conductrice sans qu'il
se produise de modification du champ interieur. D'autre part,
une enveloppe conductrice ne forme un ecran Electrique par-
fail que si elle est completement close; mais, pratiquement, an
degre de precision que component nos experiences, on peut faire
de tres grands trous dans Fenveloppe, la remplacer, par example,
par un simple grillage, sans qu'elle cesse d'etre efficace. On pent
montrer ces deux proprietes a la fois par Fexperience suivante :

BE grillage metallique muni de pendules a Fexterieur et enve-
loppant un electroscope est mis en communication avec une forte
machine electrique : on n'observe aucun deplacement des feuilles,
tandis que les pendules exterieurs s'ecartent violemment.

Cette experience a ete faite pour la premiere fois par Faraday.
II s'etait place lui-meme a Finterieur d'une cage reliee avec les
plus puissantes machines de I'Association Britannique et dont on
pouvait tlrer a Fexterieur des etincelles de pres d'un pied de lon-
gueur; Faraday n'e'prouva aucun des effets caracterisques de
Felectrisation du corps humain.

Les parois d'une salle, toujours un pen conductrices, forment
ecran electrique et prolegent completement Finterieur centre les
actions electriques exterieures; aussi, dans certains cas, Fetude
des phe"nomenes electriques presente-t-elle quelques differences,
lorsque Fon opere a Finterieur d'une salle ou en plein air.

Unecloisonconductriceseparantla salle en deux regions forme
ecran, et Fon peut approcher de cette cloison n'importe quel corps
electrise, oa n'observe aucune action de Fautre c6te. Mais la
cloison peut ^tre meme tres imparfaite; une simple plaque metal-
lique reliee au sol et placee entre deux corps est nn ecran
presque parfait, L'experience est facile a r^aliser; il suffit d'inter-conductrice et que le temps ndcessaire aent a agir sur la balle de sureau A,                        |;
